Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/01 13:53:43 



LN 



2018/12/01 13:53:44 



AV 



2018/12/01 13:53:45 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/01 13:53:46 



AV 



2018/12/01 13:53:54 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/01 13:59:49 



CL 

AV 


2018/12/01 14:49:00 

PI 80194522 

KEEP4 

DP 

1651 SIDNEY AVE PO 

NT 

2018/12/01 14:49:00 

PI 80194522 

KEEP4 

AK 

1651 SIDNEY AVE PO 


2018/12/01 15:01:05 

PI 80194522 

C 

AV 

1651 SIDNEY AVE PO 


2018/12/01 15:01:47 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:02:06 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:09:22 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:09:43 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:16:55 



CL 

RT 


2018/12/01 15:17:04 

PI 80194530 

UNWAN3 

DP 

4242 CHANTING CIR SW PO 


2018/12/01 15:21:45 

PI 80194530 

UNWAN3 

AR 

4242 CHANTING CIR SW PO 


2018/12/01 15:25:07 

PI 80194530 

UNWAN3 

AV 

4242 CHANTING CIR SW PO 


2018/12/01 15:28:58 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:29:33 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:30:33 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:30:33 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/01 15:31:18 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:31:18 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:<?xi 

2018/12/01 15:33:10 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:34:36 

PI 80194538 

FI 

DP 

1143 PORTLAND AVE PO 


2018/12/01 15:35:46 

PI 80194538 

FI 

AR 

1143 PORTLAND AVE PO 


2018/12/01 15:45:46 

PI 80194538 

FI 

~ 

1143 PORTLAND AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/01 15:45:48 

PI 80194538 

FI 

cu 

1143 PORTLAND AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/01 15:53:41 

PI 80194538 

FI 

AV 

1143 PORTLAND AVE PO 


2018/12/01 15:55:44 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:55:55 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:56:40 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:59:08 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 15:59:51 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 16:02:11 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 16:04:58 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 


25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/01 16:05:23 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 16:06:08 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 16:08:05 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 16:49:22 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMi 

2018/12/01 16:51:11 



CL 

AV 


2018/12/01 17:42:02 



AM 

AV 


2018/12/01 17:49:28 

PI 80194587 

VERBA3 

DP 

BAY ST/HARRISON AVE PO 


2018/12/01 17:50:35 

PI 80194587 

VERBA3 

ER 

BAY ST/HARRISON AVE PO 


2018/12/01 17:56:29 

PI 80194587 

VERBA3 

AR 

BAY ST/HARRISON AVE PO 


2018/12/01 17:59:04 

PI 80194587 

C 

AV 

BAY ST/HARRISON AVE PO 


2018/12/01 18:00:20 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 18:09:41 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 18:15:18 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 18:21:24 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 18:25:55 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 18:59:39 



CL 

AV 


2018/12/01 19:39:44 

PI 80194625 

UNKN03 

DP 

515 KENDALL ST PO: 

NT 

2018/12/01 19:39:45 

PI 80194625 

UNKN03 

ER 

515 KENDALL ST PO: 

NT 

2018/12/01 19:44:07 

PI 80194625 

UNKN03 

AR 

515 KENDALL ST PO: 


2018/12/01 19:44:48 

PI 80194625 

UNKN03 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 19:49:45 

PI 80194625 

D 

AV 

515 KENDALL ST PO: 


2018/12/01 19:56:06 

PI 80194634 

MVC3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

NT 

2018/12/01 19:56:07 

PI 80194634 

MVC3 

ER 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

NT 

2018/12/01 20:01:41 

PI 80194634 

MVC3 

UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/01 20:01:41 

PI 80194634 

MVC3 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/01 20:01:41 

PI 80194634 

MVC3 

DP 

2345 SE LUND AVE PO 


2018/12/01 20:02:09 

PI 80194634 

MVC3 

AR 

2345 SE LUND AVE PO 


2018/12/01 20:12:10 

PI 80194634 

MVC3 

~ 

2345 SE LUND AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/01 20:12:53 

PI 80194634 

MVC3 

cu 

2345 SE LUND AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/01 20:40:37 

PI 80194634 

MVC3 

AV 

2345 SE LUND AVE PO 


2018/12/01 20:42:07 

PI 80194652 

T 

DP 

LL(-122:38:26.9521,47:31:29.2973): GAR/TRE 


2018/12/01 20:42:07 

PI 80194652 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/01 20:42:08 

PI 80194652 

T 

AR 

LL(-122:38:26.9521,47:31:29.2973): GAR/TRE 


2018/12/01 20:44:16 

PI 80194652 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/01 20:46:18 

PI 80194652 

C 

AV 

GARRISON AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/01 20:51:25 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMi 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/01 21:40:20 



CL 

RT 


2018/12/01 22:07:59 



LO 

RT 


2018/12/01 22:08:00 



DC 

RT 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/01 22:08:00 



DC 

RT 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/01 22:08:00 



DC 

RT 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/01 22:08:00 



DC 

RT 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/01 22:08:00 



DC 

RT 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/02 13:49:50 



LN 



2018/12/02 13:49:51 



AV 



2018/12/02 13:49:52 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/02 13:49:53 



AV 



2018/12/02 13:49:58 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/02 14:04:55 



CL 

** 


2018/12/02 14:08:11 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 15:04:33 



CL 

AV 


2018/12/02 15:21:34 

P180195018 

VEHIT3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/02 15:31:58 

P180195018 

VEHIT3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/02 15:41:59 

P180195018 

VEHIT3 

~ 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

2018/12/02 15:43:40 

P180195018 

C 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/02 15:44:20 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 15:54:34 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 15:55:00 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 15:55:38 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 16:13:24 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 16:13:45 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 16:13:59 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 16:17:56 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 16:29:59 



AM 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/02 17:24:21 



CL 

AV 


2018/12/02 17:29:47 

PI 80195069 

HARAS4 

DP 

816 BAY ST PO: APT 2 


2018/12/02 17:30:09 

PI 80195069 

HARAS4 

ER 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/02 17:30:09 

PI 80195069 

HARAS4 

CL 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/02 17:30:15 

PI 80195069 

HARAS4 

AK 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/02 17:31:57 

PI 80195069 

HARAS4 

AR 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/02 17:41:43 

PI 80195069 

HARAS4 

AV 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/02 17:42:22 

PI 80195076 

FU 

DP 

4110 MADRONA DR SE PO 

apt 206 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/02 17:42:23 

PI 80195076 

FU 

AR 

4110 MADRONA DR SE PO 


2018/12/02 17:45:43 

PI 80195076 

FU 

ER 

4110 MADRONA DR SE PO 


2018/12/02 17:51:49 

PI 80195076 

FU 

AR 

4110 MADRONA DR SE PO 


2018/12/02 17:55:33 

PI 80195076 

FU 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 17:58:48 

PI 80195076 

G 

AV 

4110 MADRONA DR SE PO 


2018/12/02 18:54:17 



CL 

AV 


2018/12/02 19:03:15 

P180195110 

WC4 

DP 

1257 SE CARL PICKEL DR PO 


2018/12/02 19:10:41 

P180195110 

WC4 

UC 

1257 SE CARL PICKEL DR PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/02 19:10:41 

P180195110 

WC4 

AV 

1257 SE CARL PICKEL DR PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/02 19:10:41 

P180195113 

SUICI3 

DP 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 


2018/12/02 19:14:17 

P180195113 

SUICI3 

AR 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 


2018/12/02 19:24:18 

P180195113 

SUICI3 

~ 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 

System Unit Alarm 

2018/12/02 19:24:45 

P180195113 

SUICI3 

cu 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 

NO PROB - Alarm Timer Exten 

2018/12/02 19:33:14 

P180195113 

SUICI3 

AV 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 


2018/12/02 19:33:58 

P180195110 

WC4 

DP 

1257 SE CARL PICKEL DR PO 

NT 

2018/12/02 19:33:59 

P180195110 

xc 

AV 

1257 SE CARL PICKEL DR PO 


2018/12/02 19:39:13 

P180195113 

SUICI3 

DP 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 


2018/12/02 19:39:53 

P180195113 

SUICI3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/02 19:39:53 

P180195113 

SUICI3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/02 19:40:25 

P180195113 

SUICI3 

AV 

1800 SIDNEY AVE PO: BLDG 7-227 


2018/12/02 20:36:27 



CL 

AV 


2018/12/02 21:32:13 



CL 

AV 


2018/12/02 22:01:00 



LO 

AV 


2018/12/02 22:01:01 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/02 22:01:01 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/02 22:01:01 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/02 22:01:01 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/02 22:01:01 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/03 13:51:22 



LN 



2018/12/03 13:51:23 



AV 



2018/12/03 13:51:24 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/03 13:51:25 



AV 



2018/12/03 13:51:30 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/03 13:56:38 



CL 

AV 


2018/12/03 14:53:11 



CL 

AV 


2018/12/03 15:50:45 



CL 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 


2018/12/03 15:58:01 

PI 80195578 

T 

DP 

LL(-122:38:42.5454,47:30:08.2019): STATE/SEDG 



2018/12/03 15:58:02 

PI 80195578 

T 

AR 

LL(-122:38:42.5454,47:30:08.2019): STATE/SEDG 



2018/12/03 15:58:02 

PI 80195578 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CC1 

2018/12/03 15:59:49 

PI 80195578 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 15:59:49 

PI 80195578 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:QP. 

2018/12/03 16:01:48 

PI 80195578 

T 

AV 

STATE HWY 16 WB OFF RAMP SE/SE SEDGWICK RD PO 



2018/12/03 16:02:31 



UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 16:05:29 

P180195581 

UNWAN4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 16:08:33 

P180195581 

UNWAN4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 16:11:48 

P180195581 

UNWAN4 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 16:21:21 

P180195581 

UNWAN4 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 16:38:06 

PI 80195595 

DV3 

DP 

333 LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 16:46:24 

PI 80195595 

DV3 

AR 

333 LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 16:56:24 

PI 80195595 

DV3 

~ 

333 LIPPERT DR W PO 

System Unit Alarm 


2018/12/03 16:56:54 

PI 80195595 

DV3 

cu 

333 LIPPERT DR W PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/03 17:06:49 

PI 80195595 

B 

AV 

333 LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 17:10:28 

PI 80195607 

WC4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 17:13:32 

PI 80195607 

WC4 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 17:16:33 

PI 80195607 

WC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 17:17:55 

PI 80195607 

WC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 17:18:14 

PI 80195607 

WC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 17:22:12 

PI 80195607 

WC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 17:22:14 

PI 80195607 

WC4 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 17:51:40 



UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 

2018/12/03 17:58:14 

PI 80195632 

DV3 

DP 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 

NT 


2018/12/03 17:58:29 

PI 80195632 

DV3 

ER 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 



2018/12/03 18:10:20 

PI 80195632 

DV3 

AR 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 



2018/12/03 18:16:24 

PI 80195632 

DV3 

UC 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 

Preempt Unit P733 


2018/12/03 18:16:24 

PI 80195632 

DV3 

AV 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 

Preempt Unit P733 


2018/12/03 18:16:24 

PI 80195640 

MVCG 

DP 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 

NT 


2018/12/03 18:22:47 

PI 80195640 

MVCG 

AR 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 



2018/12/03 18:27:25 

PI 80195640 

MVCG 

AV 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 



2018/12/03 19:29:36 



CL 

AV 



2018/12/03 20:08:24 

PI 80195685 

WC4 

DP 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

NT 


2018/12/03 20:17:45 

PI 80195685 

WC4 

AR 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 



2018/12/03 20:19:52 

PI 80195685 

WC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue 

Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/03 20:27:46 

PI 80195685 

WC4 

~ 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

System Unit Alarm 

2018/12/03 20:28:53 

PI 80195685 

WC4 

AV 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 


2018/12/03 21:27:57 



AV 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 


2018/12/03 22:02:21 



LO 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 


2018/12/03 22:02:22 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/03 22:02:22 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/03 22:02:22 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/03 22:02:22 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/03 22:02:22 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT 5 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/04 13:52:19 



LN 



2018/12/04 13:52:20 



AV 



2018/12/04 13:52:21 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/04 13:52:22 



AV 



2018/12/04 13:52:25 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 13:54:33 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 13:56:11 



CL 

AV 


2018/12/04 14:10:43 

PI 80196054 

ALRP 

DP 

1700 SE MILE HILL DR PO: SUITE 101 

NT 

2018/12/04 14:14:11 

PI 80196054 

XC 

AV 

1700 SE MILE HILL DR PO: SUITE 101 


2018/12/04 14:14:18 

PI 80196055 

UNWAN3 

DP 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 

NT 

2018/12/04 14:14:19 

PI 80196055 

UNWAN3 

ER 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 

NT 

2018/12/04 14:15:02 

PI 80196055 

UNWAN3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 14:15:20 

PI 80196055 

UNWAN3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 14:19:46 

PI 80196055 

UNWAN3 

AV 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 


2018/12/04 14:33:52 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 15:20:25 



CL 

AV 


2018/12/04 15:26:30 

PI 80196101 

FRAUD4 

DP 

1138 PORTLAND AVE PO 

NT 

2018/12/04 15:34:05 

PI 80196101 

FRAUD4 

AR 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/04 15:44:05 

PI 80196101 

FRAUD4 

~ 

1138 PORTLAND AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/04 15:45:10 

PI 80196101 

FRAUD4 

cu 

1138 PORTLAND AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/04 16:04:22 

PI 80196101 

B 

AV 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/04 16:12:30 

P180196128 

MISC3 

DP 

2031 POTTERY AVE PO 

APS referral / No Status Bad re 

2018/12/04 16:12:31 

P180196128 

MISC3 

AR 

2031 POTTERY AVE PO 


2018/12/04 16:22:31 

P180196128 

MISC3 

~ 

2031 POTTERY AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/04 16:22:38 

P180196128 

MISC3 

CU 

2031 POTTERY AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/04 16:30:37 

P180196128 

B 

AV 

2031 POTTERY AVE PO 


2018/12/04 16:32:34 

PI 80196141 

FU 

DP 

1398 CEDAR CANYON PL PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/04 16:32:35 

PI 80196141 

FU 

AR 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


2018/12/04 16:35:25 

PI 80196141 

FU 

AR 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


2018/12/04 16:42:48 

PI 80196141 

F 

AV 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


2018/12/04 17:35:41 

P180196177 

DV3 

DP 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

NT 

2018/12/04 17:46:36 

P180196177 

DV3 

DC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/04 17:46:37 

P180196177 

DV3 

DC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/04 17:46:38 

P180196177 

DV3 

DC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/04 17:46:39 

P180196177 

DV3 

DC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/04 17:46:40 

P180196177 

DV3 

UC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

New equipment list for Unit [P7 

2018/12/04 17:46:40 

P180196177 

DV3 

UC 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 17:47:22 

P180196177 

DV3 

ER 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 


2018/12/04 17:52:47 

P180196177 

DV3 

AR 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 


2018/12/04 18:02:47 

P180196177 

DV3 

~ 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 

System Unit Alarm 

2018/12/04 18:06:03 

P180196177 

B 

AV 

2929 SE MILE HILL DR PO: APT: A2 @OLNEY CREEK 


2018/12/04 18:06:06 

PI 80196194 

VERBA4 

DP 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

NT 

2018/12/04 18:06:07 

PI 80196194 

VERBA4 

AR 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

NT 

2018/12/04 18:16:07 

PI 80196194 

VERBA4 

~ 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

System Unit Alarm 

2018/12/04 18:18:03 

PI 80196194 

C 

AV 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 


2018/12/04 18:19:55 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 18:27:16 

PI 80196208 

ASSIS3 

DP 

1371 BAY ST PO: @HIGH TIDE TAVERN 

NT 

2018/12/04 18:36:15 

PI 80196208 

C 

AV 

1371 BAY ST PO: @HIGH TIDE TAVERN 


2018/12/04 18:36:16 

PI 80196211 

MVC3 

DP 

SE SEDGWICK RD/BETHEL RD SE PO 

NT 

2018/12/04 18:47:45 

PI 80196211 

MVC3 

AR 

SE SEDGWICK RD/BETHEL RD SE PO 


2018/12/04 18:53:04 

PI 80196211 

A 

AV 

SE SEDGWICK RD/BETHEL RD SE PO 


2018/12/04 18:53:09 

PI 80196215 

WRT3 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD 

NT 

2018/12/04 18:57:05 

PI 80196215 

WRT3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 18:59:44 

PI 80196215 

WRT3 

UC 

546 BAY ST PO: @POPD 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/04 19:06:12 

PI 80196215 

WRT3 

AV 

546 BAY ST PO: @POPD 


2018/12/04 19:06:57 

PI 80196221 

WRT3 

DP 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 


2018/12/04 19:07:55 

PI 80196221 

WRT3 

UC 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 

GPS SIGNAL STRENGTH GO 

2018/12/04 19:07:58 

PI 80196221 

WRT3 

UC 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 19:08:12 

PI 80196221 

WRT3 

ER 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 


2018/12/04 19:11:48 

PI 80196221 

WRT3 

AR 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 


2018/12/04 19:20:28 

PI 80196221 

WRT3 

UC 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 

Preempt Unit P733 

2018/12/04 19:20:28 

PI 80196221 

WRT3 

AV 

333 LIPPERT DR W PO: APT D141 

Preempt Unit P733 

2018/12/04 19:20:28 

PI 80196226 

DV3 

DP 

2929 SE MILE HILL DR PO: BLDG A-2 

NT 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

2018/12/04 19:25:39 

PI 80196226 

DV3 

UC 

2018/12/04 19:25:39 

PI 80196226 

DV3 

uc 

2018/12/04 19:28:17 

PI 80196226 

DV3 

AR 

2018/12/04 19:37:47 

PI 80196226 

F 

AV 

2018/12/04 20:05:38 

PI 80196249 

SUSPI3 

DP 

2018/12/04 20:08:26 

PI 80196249 

SUSPI3 

AV 

2018/12/04 20:29:34 

PI 80196254 

ALRA 

DP 

2018/12/04 20:32:34 

PI 80196254 

ALRA 

AR 

2018/12/04 20:42:34 

PI 80196254 

ALRA 

- 

2018/12/04 20:42:50 

PI 80196254 

ALRA 

cu 

2018/12/04 20:46:34 

PI 80196254 

ALRA 

- 

2018/12/04 20:47:01 

PI 80196254 

ALRA 

cu 

2018/12/04 20:52:34 

PI 80196254 

ALRA 

AV 

2018/12/04 20:54:23 



UC 

2018/12/04 20:56:18 



UC 

2018/12/04 20:57:29 

PI 80196264 

WC3 

DP 

2018/12/04 20:57:34 

PI 80196264 

WC3 

ER 

2018/12/04 20:57:34 

PI 80196264 

WC3 

CL 

2018/12/04 20:57:36 

PI 80196264 

WC3 

AR 

2018/12/04 21:05:18 

PI 80196264 

WC3 

AV 

2018/12/04 21:06:37 

PI 80196273 

T 

DP 

2018/12/04 21:06:37 

PI 80196273 

T 

UC 

2018/12/04 21:06:37 

PI 80196273 

T 

UC 

2018/12/04 21:06:38 

PI 80196273 

T 

AR 

2018/12/04 21:11:33 

PI 80196273 

T 

UC 

2018/12/04 21:11:33 

PI 80196273 

T 

UC 

2018/12/04 21:11:33 

PI 80196273 

T 

UC 

2018/12/04 21:13:34 

PI 80196273 

C 

AV 

2018/12/04 21:14:10 



UC 

2018/12/04 21:14:36 



UC 

2018/12/04 21:36:44 

PI 80196283 

ASSAU2 

DP 

2018/12/04 21:36:45 

PI 80196283 

ASSAU2 

ER 

2018/12/04 22:03:26 

PI 80196283 

ASSAU2 

AV 

2018/12/04 22:07:30 



UC 

2018/12/04 22:12:31 



LO 

2018/12/04 22:12:32 



DC 
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Location: 


2929 SE MILE HILL DR PO: BLDG A-2 

2929 SE MILE HILL DR PO: BLDG A-2 

1414 SE LUND AVE PO: @AUTO ZONE PO 

1414 SE LUND AVE PO: @AUTO ZONE PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 

623 DWIGHT ST PO 


SIDNEY AVE/SOUTH ST PO 
SIDNEY AVE/MELCHER ST PO 
SIDNEY AVE/MELCHER ST PO 
SIDNEY AVE/MELCHER ST PO 
SIDNEY AVE/MELCHER ST PO 
TREMONT ST/GARRISON AVE PO 


TREMONT ST/GARRISON AVE PO 


TREMONT ST/GARRISON AVE PO 


3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 
3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 
3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 

3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 
3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 


C:\CustomReports\CencomReports\Arch930 


Comment 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 


NT 

NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 4 
System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
NT 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
NT 
NT 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Device 100-2324/Radio Alias/D 


Unit_Status_History_by_Officer.rpt 



Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/04 22:12:32 
2018/12/04 22:12:32 
2018/12/04 22:12:32 
2018/12/04 22:12:32 
2018/12/05 13:53:31 
2018/12/05 13:53:32 
2018/12/05 13:53:33 
2018/12/05 13:53:34 
2018/12/05 13:53:38 
2018/12/05 13:59:05 
2018/12/05 14:05:40 
2018/12/05 14:08:21 
2018/12/05 14:18:21 
2018/12/05 14:18:48 
2018/12/05 14:29:20 
2018/12/05 15:27:01 
2018/12/05 15:51:03 
2018/12/05 15:51:04 
2018/12/05 15:51:07 
2018/12/05 15:58:41 
2018/12/05 16:07:55 
2018/12/05 16:09:02 
2018/12/05 16:12:16 
2018/12/05 16:19:34 
2018/12/05 16:19:34 
2018/12/05 16:22:16 
2018/12/05 16:23:46 
2018/12/05 16:25:52 
2018/12/05 16:25:52 
2018/12/05 16:27:06 
2018/12/05 16:40:35 
2018/12/05 16:41:06 
2018/12/05 16:42:56 
2018/12/05 16:43:46 
2018/12/05 16:48:35 
2018/12/05 16:58:35 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 



DC 

3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 

Device 100-2221/HT Radio/Del 



DC 

3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 

Device 0003719C/MDT/Default 



DC 

3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 

Tracking device 0003719C/MD 



DC 

LN 

3300 VALENTINE LN SE PO: @LUND POINT 

Tracking device 0003719C/MD 



AV 

UC 

AV 

UC 


New equipment list for Unit [P7 




GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80196580 

MVC3 

DP 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 


PI 80196580 

MVC3 

ER 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 


PI 80196580 

MVC3 

AR 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 


PI 80196580 

MVC3 

~ 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 

System Unit Alarm 

PI 80196580 

MVC3 

cu 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 

Alarm Timer Extended: 40 

PI 80196580 

B 

AV 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 PO MILE HILL 




CL 

AV 


PI 80196648 

FU 

DP 

1398 CEDAR CANYON PL PO 

aps referral 

PI 80196648 

FU 

AR 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


PI 80196648 

FU 

ER 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


PI 80196648 

FU 

AR 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


PI 80196648 

F 

AV 

1398 CEDAR CANYON PL PO 


PI 80196660 

MVC4 

DP 

TREMONT ST W/ROLAND AVE PO 


PI 80196660 

MVC4 

AR 

TREMONT ST W/ROLAND AVE PO 


PI 80196660 

MVC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80196660 

MVC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80196660 

MVC4 

- 

TREMONT ST W/ROLAND AVE PO 

System Unit Alarm 

PI 80196660 

MVC4 

CU 

TREMONT ST W/ROLAND AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80196660 

MVC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80196660 

MVC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80196660 

MVC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80196660 

B 

AV 

TREMONT ST W/ROLAND AVE PO 


PI 80196673 

SUSPI2 

DP 

918 SIDNEY AVE PO 


PI 80196673 

SUSPI2 

AV 

918 SIDNEY AVE PO 


P180196681 

MVCG 

DP 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


P180196681 

MVCG 

AR 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


P180196681 

MVCG 

~ 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 

System Unit Alarm 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/05 16:58:45 

P180196681 

MVCG 

CU 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/05 16:58:57 

P180196681 

MVCG 

AV 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


2018/12/05 17:01:04 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 17:01:30 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 17:01:52 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 17:41:47 

P180196718 

PC4 

DP 

1310 BAY ST PO: @KFC PO 

NT 

2018/12/05 17:48:10 

P180196718 

PC4 

AR 

1310 BAY ST PO: @KFC PO 


2018/12/05 17:54:46 

P180196718 

C 

AV 

1310 BAY ST PO: @KFC PO 


2018/12/05 18:56:05 



CL 

AV 


2018/12/05 18:58:47 

PI 80196752 

VERBA3 

DP 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 

NT 

2018/12/05 19:07:26 

PI 80196752 

DV3 

AV 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/05 19:07:52 

PI 80196753 

DV2 

DP 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 


2018/12/05 19:14:23 

PI 80196753 

DV2 

AV 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 


2018/12/05 19:19:39 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 19:20:13 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 19:22:09 

PI 80196765 

FU 

DP 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/05 19:22:10 

PI 80196765 

FU 

AR 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/05 19:32:10 

PI 80196765 

FU 

~ 

1138 PORTLAND AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/05 19:32:38 

PI 80196765 

F 

AV 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/05 19:38:25 



UC 

1138 PORTLAND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/05 20:26:45 



UC 

1138 PORTLAND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/05 20:27:08 



UC 

1138 PORTLAND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/05 20:36:27 



CL 

AV 


2018/12/05 21:01:47 

PI 80196800 

ASSAU2 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/05 21:14:44 

PI 80196800 

ASSAU2 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/05 21:42:20 



UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/05 21:42:22 



UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/05 21:50:17 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/05 22:03:42 



LO 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/05 22:03:43 



DC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/05 22:03:43 



DC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/05 22:03:43 



DC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/05 22:03:43 



DC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/05 22:03:43 



DC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/08 13:55:15 



LN 



2018/12/08 13:55:16 



AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/08 13:55:17 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/08 13:55:18 



AV 



2018/12/08 13:55:22 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/08 14:03:31 

PI 80198093 

ALRA 

DP 

451 SW SEDGWICK RD PO: SUITE 310 

NT 

2018/12/08 14:06:32 

PI 80198093 

ALRA 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:06:46 

PI 80198093 

ALRA 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:10:50 

PI 80198093 

ALRA 

AR 

451 SW SEDGWICK RD PO: SUITE 310 


2018/12/08 14:16:29 

PI 80198093 

ALRA 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:16:29 

PI 80198093 

ALRA 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:17:46 

PI 80198093 

C 

AV 

451 SW SEDGWICK RD PO: SUITE 310 


2018/12/08 14:19:16 

PI 80198094 

SHOPL3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/08 14:25:43 

PI 80198094 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:25:57 

PI 80198094 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:26:30 

PI 80198094 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:26:30 

PI 80198094 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/08 14:36:08 

PI 80198094 

SHOPL3 

ER 

291 GRANAT ST PO,TRL 24 


2018/12/08 14:36:08 

PI 80198094 

SHOPL3 

CL 

291 GRANAT ST PO,TRL 24 


2018/12/08 14:39:56 

PI 80198094 

SHOPL3 

AR 

291 GRANAT ST PO,TRL 24 


2018/12/08 14:48:51 

PI 80198094 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 14:49:21 

PI 80198094 

SHOPL3 

AV 

291 GRANAT ST PO,TRL 24 


2018/12/08 15:49:58 



CL 

** 


2018/12/08 15:54:13 

P180198142 

UNKN02 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/08 16:00:32 

P180198142 

SHOPL3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/08 16:02:46 

P180198142 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 16:02:46 

P180198142 

SHOPL3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/08 16:10:32 

P180198142 

SHOPL3 

- 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

2018/12/08 16:11:57 

P180198142 

SHOPL3 

cu 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/08 16:19:00 

P180198142 

SHOPL3 

TR 

@JAIL 


2018/12/08 16:23:38 

P180198142 

SHOPL3 

TA 

@JAIL 


2018/12/08 16:26:39 

P180198142 

SHOPL3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/08 16:29:41 

P180198142 

SHOPL3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/08 16:29:44 

P180198142 

SHOPL3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/08 16:41:06 

P180198142 

SHOPL3 

AV 

@JAIL 


2018/12/08 17:41:28 



CL 

AV 


2018/12/08 18:14:26 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 18:14:45 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/08 18:21:02 

PI 80198201 

FU 

DP 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/08 18:21:03 

PI 80198201 

FU 

AR 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/08 18:25:38 

PI 80198201 

FU 

AV 

1138 PORTLAND AVE PO 


2018/12/08 18:48:54 

PI 80198208 

FI 

DP 

@WALMART 

NT 

2018/12/08 18:54:32 

PI 80198208 

FI 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/08 19:00:13 

PI 80198208 

FI 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 19:00:14 

PI 80198208 

FI 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/08 19:04:32 

PI 80198208 

FI 

~ 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

2018/12/08 19:04:51 

PI 80198208 

FI 

cu 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/08 19:10:46 

PI 80198208 

FI 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/08 19:18:57 

PI 80198221 

WC4 

DP 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 

NT 

2018/12/08 19:26:22 

PI 80198221 

C 

AV 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 


2018/12/08 20:26:57 



CL 

AV 


2018/12/08 21:01:05 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/08 21:01:06 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/08 21:01:07 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/08 21:01:08 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/08 21:01:09 



UC 

AV 

New equipment list for Unit [P7 

2018/12/08 21:01:10 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/08 21:01:24 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/08 21:32:35 



CL 

AV 


2018/12/08 22:01:29 



LO 

AV 


2018/12/08 22:01:30 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/08 22:01:30 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/08 22:01:30 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/08 22:01:30 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/08 22:01:30 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/09 13:51:50 



LN 



2018/12/09 13:51:51 



AV 



2018/12/09 13:51:52 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/09 13:51:53 



AV 



2018/12/09 13:51:57 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/09 13:55:45 



CL 

AV 


2018/12/09 14:54:51 

PI 80198541 

ALRA 

DP 

1780 SE LINCOLN AVE PO 

NT 

2018/12/09 14:58:35 

PI 80198541 

ALRA 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/09 15:03:32 

PI 80198541 

XC 

AV 

1780 SE LINCOLN AVE PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/09 15:07:27 
2018/12/09 15:11:32 
2018/12/09 15:11:32 
2018/12/09 15:13:10 
2018/12/09 15:51:00 
2018/12/09 15:57:34 
2018/12/09 16:07:34 
2018/12/09 16:09:00 
2018/12/09 16:12:10 
2018/12/09 16:12:10 
2018/12/09 16:12:10 
2018/12/09 16:15:00 
2018/12/09 16:15:00 
2018/12/09 16:15:01 
2018/12/09 16:25:01 
2018/12/09 16:27:13 
2018/12/09 16:29:07 
2018/12/09 16:36:27 
2018/12/09 16:36:28 
2018/12/09 16:41:24 
2018/12/09 16:44:02 
2018/12/09 16:54:03 
2018/12/09 16:56:19 
2018/12/09 17:02:16 
2018/12/09 17:07:56 
2018/12/09 17:07:57 
2018/12/09 17:08:53 
2018/12/09 17:12:30 
2018/12/09 17:21:08 
2018/12/09 18:04:19 
2018/12/09 18:11:40 
2018/12/09 19:16:19 
2018/12/09 19:47:38 
2018/12/09 19:47:41 
2018/12/09 19:48:21 
2018/12/09 19:52:25 
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Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

PI 80198549 

NOISE4 

DP 

PI 80198549 

NOISE4 

UC 

PI 80198549 

NOISE4 

UC 

PI 80198549 

NOISE4 

AV 

PI 80198563 

UNWAN3 

DP 

PI 80198563 

UNWAN3 

AR 

PI 80198563 

UNWAN3 

- 

PI 80198563 

UNWAN3 

cu 

PI 80198563 

UNWAN3 

UC 

PI 80198563 

UNWAN3 

AV 

PI 80198568 

SEXOF4 

DP 

PI 80198568 

SEXOF4 

ER 

PI 80198568 

SEXOF4 

CL 

PI 80198568 

SEXOF4 

AR 

PI 80198568 

SEXOF4 

- 

PI 80198568 

SEXOF4 

CU 

PI 80198568 

J 

AV 

PI 80198579 

DV3 

DP 

PI 80198579 

DV3 

AK 

PI 80198579 

DV3 

UC 

PI 80198579 

DV3 

AR 

PI 80198579 

DV3 

- 

PI 80198579 

DV3 

CU 

PI 80198579 

B 

AV 

PI 80198593 

FU 

DP 

PI 80198593 

FU 

AR 

PI 80198593 

FU 

CU 

PI 80198593 

F 

AV 



UC 

P180198611 

KEEP4 

DP 

P180198611 

C 

AV 



AM 



UC 



UC 

PI 80198646 

DV3 

DP 

PI 80198646 

DV3 

AR 


Location: 

145 LIPPERT DR W PO: BLDG B 


145 LIPPERT DR W PO: BLDG B 
1467 OLNEY AVE SE PO: 

1467 OLNEY AVE SE PO: 

1467 OLNEY AVE SE PO: 

1467 OLNEY AVE SE PO: 

1467 OLNEY AVE SE PO: 

1467 OLNEY AVE SE PO: 

546 BAY ST PO: @POPD **CT AT AMORY ON 

ARMORY 

ARMORY 

ARMORY 

ARMORY 

ARMORY 

ARMORY 

2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 
2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 

2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 

2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 

2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 

2250 S FLOWER AVE PO: TRAILER 11 

1138 PORTLAND AVE PO 

1138 PORTLAND AVE PO 

1138 PORTLAND AVE PO 

1138 PORTLAND AVE PO 

1138 PORTLAND AVE PO 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

200 LIPPERT DR W PO: APT D-217 

200 LIPPERT DR W PO: APT D-217 


Comment 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 
Preempt Unit P733 
Preempt Unit P733 
HILL** NT 


System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

NT 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

No status 

Alarm Timer Extended: 999 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
NT 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/09 20:02:25 
2018/12/09 20:02:44 
2018/12/09 20:36:08 
2018/12/09 21:40:01 
2018/12/09 22:02:08 
2018/12/09 22:11:13 
2018/12/09 22:11:14 
2018/12/09 22:11:14 
2018/12/09 22:11:14 
2018/12/09 22:11:14 
2018/12/09 22:11:14 
2018/12/10 13:56:10 
2018/12/10 13:56:11 
2018/12/10 13:56:12 
2018/12/10 13:56:13 
2018/12/10 13:56:17 
2018/12/10 13:56:37 
2018/12/10 14:22:50 
2018/12/10 14:24:50 
2018/12/10 14:25:24 
2018/12/10 14:25:57 
2018/12/10 14:25:57 
2018/12/10 14:25:58 
2018/12/10 14:27:51 
2018/12/10 14:27:51 
2018/12/10 14:29:55 
2018/12/10 15:06:24 
2018/12/10 15:06:25 
2018/12/10 15:06:38 
2018/12/10 15:11:10 
2018/12/10 15:14:43 
2018/12/10 16:10:48 
2018/12/10 16:10:58 
2018/12/10 16:11:25 
2018/12/10 16:13:50 
2018/12/10 16:21:58 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 



Comment 

PI 80198646 

DV3 

~ 

200 LIPPERT DR W PO: APT D-217 



System Unit Alarm 

PI 80198646 

DV3 

CU 

200 LIPPERT DR W PO: APT D-217 



Alarm Timer Extended: 0 

PI 80198646 

DV3 

AV 

200 LIPPERT DR W PO: APT D-217 






CL 

AV 






UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 



LO 

AV 






DC 

AV 



Device 100-2324/Radio Alias/D 



DC 

AV 



Device 100-2221/HT Radio/Del 



DC 

AV 



Device 0003719C/MDT/Default 



DC 

AV 



Tracking device 0003719C/MD 



DC 

AV 



Tracking device 0003719C/MD 



LN 







AV 







UC 




New equipment list for Unit [P7 



AV 







UC 




GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



CL 

AV 




P180199017 

SUSPI3 

DP 

576 BAY ST PO: @711 PO BAY ST 




P180199017 

SUSPI3 

AR 

576 BAY ST PO: @711 PO BAY ST 




P180199017 

A 

AV 

576 BAY ST PO: @711 PO BAY ST 




P180199019 

T 

DP 

500 BAY 




P180199019 

T 

UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

P180199019 

T 

AR 

500 BAY 




P180199019 

T 

UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

P180199019 

T 

UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

P180199019 

C 

AV 

500 BAY ST PO 




PI 80199046 

FU 

DP 

@JAIL 




PI 80199046 

FU 

AR 

@JAIL 




PI 80199046 

FU 

CU 

@JAIL 



Alarm Timer Extended: 0 

PI 80199046 

FU 

AV 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 






UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 



CL 

AV 






UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 



UC 




Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80199072 

FU 

DP 

999 BETHEL AVE PO: @ROUNDABOUT 

PO 

BETHEL/MILE HILL 


PI 80199072 

FU 

AV 

999 BETHEL AVE PO: @ROUNDABOUT 

PO 

BETHEL/MILE HILL 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/10 16:39:52 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 16:40:08 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 17:14:46 

PI 80199101 

TRAFF3 

DP 

@RAIL 


2018/12/10 17:16:36 

PI 80199101 

TRAFF3 

AR 

405 BAY ST PO: @RAILWAY MARINA 


2018/12/10 17:18:50 

PI 80199101 

TRAFF3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 17:26:36 

PI 80199101 

TRAFF3 

~ 

405 BAY ST PO: @RAILWAY MARINA 

System Unit Alarm 

2018/12/10 17:26:55 

PI 80199101 

TRAFF3 

cu 

405 BAY ST PO: @RAILWAY MARINA 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/10 17:35:08 

PI 80199101 

C 

AV 

405 BAY ST PO: @RAILWAY MARINA 


2018/12/10 17:37:07 



UC 

405 BAY ST PO: @RAILWAY MARINA 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/10 18:39:33 



CL 

AV 


2018/12/10 19:31:32 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/10 19:31:34 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/10 19:40:26 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 19:41:04 



CL 

AV 


2018/12/10 19:46:05 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 19:46:25 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 19:52:35 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 19:53:16 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 19:59:43 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 20:00:01 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 20:07:04 

PI 80199151 

PC4 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO 


2018/12/10 20:07:05 

PI 80199151 

PC4 

AR 

707 SIDNEY PKWY PO 


2018/12/10 20:08:32 

PI 80199151 

PC4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 20:09:24 

PI 80199151 

PC4 

AV 

707 SIDNEY PKWY PO 


2018/12/10 21:10:39 



CL 

AV 


2018/12/10 21:57:09 

P180199185 

T 

DP 

LL(-122:38:58.6177,47:32:13.7670): BAY/WILK 


2018/12/10 21:57:09 

P180199185 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/10 21:57:10 

P180199185 

T 

AR 

LL(-122:38:58.6177,47:32:13.7670): BAY/WILK 


2018/12/10 22:01:30 

P180199185 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 22:01:30 

P180199185 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 22:01:58 

P180199185 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 22:01:58 

P180199185 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/10 22:05:26 

P180199185 

C 

AV 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 


2018/12/10 22:12:52 



LO 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 


2018/12/10 22:12:53 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/10 22:12:53 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 100-2221/HT Radio/Del 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

2018/12/10 22:12:53 



DC 

2018/12/10 22:12:53 



DC 

2018/12/10 22:12:53 



DC 

2018/12/11 13:50:41 



LN 

2018/12/11 13:50:42 



AV 

2018/12/11 13:50:43 



UC 

2018/12/11 13:50:44 



AV 

2018/12/11 13:50:46 



UC 

2018/12/11 13:52:38 

PI 80199476 

SUICI4 

DP 

2018/12/11 13:54:04 

PI 80199476 

SUICI4 

AR 

2018/12/11 14:00:34 

PI 80199476 

SUICI4 

AV 

2018/12/11 14:55:36 



AM 

2018/12/11 15:13:10 

PI 80199533 

SUSPI4 

DP 

2018/12/11 15:23:44 

PI 80199533 

SUSPI4 

UC 

2018/12/11 15:24:35 

PI 80199533 

SUSPI4 

UC 

2018/12/11 15:26:51 

PI 80199533 

SUSPI4 

AR 

2018/12/11 15:28:51 

PI 80199533 

C 

AV 

2018/12/11 15:37:01 

PI 80199538 

MVC4 

DP 

2018/12/11 15:47:14 

PI 80199538 

MVC4 

AV 

2018/12/11 15:47:18 

PI 80199554 

MALIC4 

DP 

2018/12/11 15:50:40 

PI 80199554 

MALIC4 

ER 

2018/12/11 15:53:47 

PI 80199554 

MALIC4 

UC 

2018/12/11 15:54:43 

PI 80199554 

MALIC4 

UC 

2018/12/11 15:54:43 

PI 80199554 

MALIC4 

AV 

2018/12/11 15:54:43 

PI 80199561 

T 

DP 

2018/12/11 15:54:44 

P180199561 

T 

AR 

2018/12/11 15:54:44 

P180199561 

T 

UC 

2018/12/11 15:56:18 

P180199561 

C 

AV 

2018/12/11 15:59:20 

PI 80199554 

MALIC4 

DP 

2018/12/11 15:59:21 

PI 80199554 

MALIC4 

AR 

2018/12/11 16:09:21 

PI 80199554 

MALIC4 

- 

2018/12/11 16:09:21 

PI 80199554 

MALIC4 

- 

2018/12/11 16:09:45 

PI 80199554 

MALIC4 

cu 

2018/12/11 16:13:18 

PI 80199554 

MALIC4 

AV 

2018/12/11 16:33:14 

PI 80199582 

THEFT4 

DP 

2018/12/11 16:36:17 

PI 80199582 

THEFT4 

UC 


Location: 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 
SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 
SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 


333 LIPPERT DR W PO: B-116 
333 LIPPERT DR W PO: B-116 
333 LIPPERT DR W PO: B-116 
333 LIPPERT DR W PO: B-116 

333 LIPPERT DR W PO: APT E-150 @CEDAR HEIGHTS 


333 LIPPERT DR W PO: APT E-150 @CEDAR HEIGHTS 
333 LIPPERT DR W PO: APT E-150 @CEDAR HEIGHTS 
POTTERY AVE/SOUTH KITSAP BLVD PO: ** CT AT KITSAP CRED 
POTTERY AVE/SOUTH KITSAP BLVD PO: ** CT AT KITSAP CRED 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 

736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
SIDNEY AVE/RADEY ST PO 
SIDNEY AVE/RADEY ST PO 

SIDNEY AVE/RADEY ST PO 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
736 BAY ST PO: @NAUGHTY MIRMAID BAR 
343 PERRY AVE N PO 


C:\CustomReports\CencomReports\Arch930 


Comment 

Device 0003719C/MDT/Default 
Tracking device 0003719C/MD 
Tracking device 0003719C/MD 


New equipment list for Unit [P7 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
NT 


NT 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Preempt Unit P733 
Preempt Unit P733 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CCC 

NT 

NT 

System Unit Alarm 
System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 


Unit_Status_History_by_Officer.rpt 


Page 16 of 33 



Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/11 16:43:36 

PI 80199582 

THEFT4 

AR 

343 PERRY AVE N PO 


2018/12/11 16:53:37 

PI 80199582 

THEFT4 

- 

343 PERRY AVE N PO 

System Unit Alarm 

2018/12/11 16:53:40 

PI 80199582 

THEFT4 

CU 

343 PERRY AVE N PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/11 16:59:35 

PI 80199582 

B 

AV 

343 PERRY AVE N PO 


2018/12/11 17:07:16 

PI 80199590 

MVCB 

DP 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

NT 

2018/12/11 17:07:17 

PI 80199590 

MVCB 

AR 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

NT 

2018/12/11 17:17:17 

PI 80199590 

MVCB 

~ 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

System Unit Alarm 

2018/12/11 17:20:24 

PI 80199590 

MVCB 

CU 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/11 17:20:25 

PI 80199590 

MVCB 

AV 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/11 17:25:34 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 17:26:11 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 17:26:47 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 17:46:36 



AM 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/11 18:52:17 



CL 

AV 


2018/12/11 19:35:13 

PI 80199675 

THREA3 

DP 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO: @SPRINT (SAME PK 

NT 

2018/12/11 19:35:14 

PI 80199675 

THREA3 

AK 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO: @SPRINT (SAME PK 


2018/12/11 19:42:30 

PI 80199675 

THREA3 

AR 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 


2018/12/11 19:48:18 

PI 80199675 

THREA3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 19:48:18 

PI 80199675 

THREA3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/11 19:52:30 

PI 80199675 

THREA3 

- 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 

System Unit Alarm 

2018/12/11 19:52:40 

PI 80199675 

THREA3 

CU 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/11 19:53:26 

PI 80199675 

K 

AV 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 


2018/12/11 19:54:59 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 19:55:45 

PI 80199687 

T 

DP 

@WALMART 


2018/12/11 19:55:45 

PI 80199687 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CCC 

2018/12/11 19:55:46 

PI 80199687 

T 

AR 

@WALMART 


2018/12/11 19:57:50 

PI 80199687 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/11 19:57:50 

PI 80199687 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/11 19:59:17 

PI 80199687 

C 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/11 20:21:03 

PI 80199693 

SUSPI3 

DP 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 

NT 

2018/12/11 20:21:04 

PI 80199693 

SUSPI3 

ER 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 

NT 

2018/12/11 20:26:46 

PI 80199693 

SUSPI3 

AR 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 


2018/12/11 20:36:47 

PI 80199693 

SUSPI3 

~ 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 

System Unit Alarm 

2018/12/11 20:36:52 

PI 80199693 

SUSPI3 

CU 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/11 20:38:13 

PI 80199693 

B 

AV 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PO 


2018/12/11 21:38:35 



CL 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/11 22:00:24 



LO 

AV 


2018/12/11 22:00:25 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/11 22:00:25 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/11 22:00:25 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/11 22:00:25 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/11 22:00:25 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/12 13:54:59 



LN 



2018/12/12 13:55:00 



AV 



2018/12/12 13:55:01 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/12 13:55:02 



AV 



2018/12/12 13:55:04 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/12 13:56:38 



CL 

AV 


2018/12/12 14:01:49 

PI 80200050 

TRAFF3 

DP 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/12 14:01:49 

PI 80200050 

TRAFF3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/12 14:01:50 

PI 80200050 

TRAFF3 

AR 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/12 14:05:23 

PI 80200050 

C 

AV 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 


2018/12/12 14:30:53 

PI 80200065 

T 

DP 

POT LUND 

NT 

2018/12/12 14:30:54 

PI 80200065 

T 

AR 

POT LUND 

NT 

2018/12/12 14:40:25 

PI 80200065 

T 

AV 

1374 SE LUND AVE PO: @420 SPOT SHOP 


2018/12/12 14:47:45 

PI 80200081 

MVCG 

DP 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 14:51:02 

PI 80200081 

MVCB 

ER 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 14:52:14 

PI 80200081 

MVCB 

AR 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 15:02:14 

PI 80200081 

MVCB 

~ 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 

System Unit Alarm 

2018/12/12 15:02:19 

PI 80200081 

MVCB 

CU 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/12 15:19:41 

PI 80200081 

B 

AV 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 15:24:35 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/12 16:02:18 

PI 80200119 

MVCG 

DP 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:05:33 

PI 80200119 

MVCG 

ER 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:13:29 

PI 80200119 

MVCG 

AV 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:13:55 

P180200123 

SHOPL3 

DP 

1696 SE MILE HILL DR PO: NEW 2 YOU 


2018/12/12 16:30:08 

P180200123 

SHOPL3 

AR 

1696 SE MILE HILL DR PO: NEW 2 YOU 


2018/12/12 16:32:37 

P180200123 

SHOPL3 

ER 

CHECK AREA 


2018/12/12 16:32:37 

P180200123 

SHOPL3 

CL 

CHECK AREA 


2018/12/12 16:48:45 

P180200123 

SHOPL3 

AV 

CHECK AREA 


2018/12/12 17:08:54 

PI 80200166 

MVCG 

DP 

DOGWOOD HILL RD SW/SW BAY ST PO 

NT 

2018/12/12 17:12:59 

PI 80200166 

MVCG 

AR 

DOGWOOD HILL RD SW/SW BAY ST PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

2018/12/12 17:19:29 

PI 80200166 

MVCG 

2018/12/12 17:19:29 

PI 80200166 

MVCG 

2018/12/12 17:19:29 

PI 80200178 

BURGL1 

2018/12/12 17:22:36 

PI 80200178 

BURGL1 

2018/12/12 17:25:36 

PI 80200178 

BURGL1 

2018/12/12 17:25:43 

PI 80200178 

BURGL1 

2018/12/12 17:47:15 

PI 80200178 

B 

2018/12/12 18:15:44 



2018/12/12 18:24:07 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:25:51 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:25:53 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:30:27 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:40:27 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:40:43 

PI 80200206 

DV3 

2018/12/12 18:42:53 

PI 80200206 

B 

2018/12/12 19:43:22 



2018/12/12 20:14:03 

PI 80200238 

SEXOF5 

2018/12/12 20:17:38 

PI 80200238 

SEXOF5 

2018/12/12 20:40:11 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:40:13 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:50:13 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:50:20 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:50:20 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:51:04 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:51:19 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:51:19 

PI 80200250 

T 

2018/12/12 20:57:08 

PI 80200250 

T 


2018/12/12 21:59:19 
2018/12/12 22:06:43 
2018/12/12 22:06:44 
2018/12/12 22:06:44 
2018/12/12 22:06:44 
2018/12/12 22:06:44 
2018/12/12 22:06:44 
2018/12/16 13:50:04 
2018/12/16 13:50:05 


Unit Status: 

Location: 

UC 

DOGWOOD HILL RD SW/SW BAY ST 

AV 

DOGWOOD HILL RD SW/SW BAY ST 

DP 

1112 SPOKANE AVE PO 

AR 

1112 SPOKANE AVE PO 

- 

1112 SPOKANE AVE PO 

cu 

1112 SPOKANE AVE PO 

AV 

1112 SPOKANE AVE PO 

UC 

1112 SPOKANE AVE PO 

DP 

2012 SIDNEY AVE PO 

UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

AR 

2012 SIDNEY AVE PO 

- 

2012 SIDNEY AVE PO 

CU 

2012 SIDNEY AVE PO 

AV 

2012 SIDNEY AVE PO 

CL 

AV 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO SLIP # 4 C-42 

AV 

707 SIDNEY PKWY PO: SLIP # 4 C-42 

DP 

@M&N 

AR 

@M&N 

- 

@M&N 

UC 


UC 


cu 

@M&N 

UC 


UC 


AV 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @M & 

CL 

AV 

LO 

AV 

DC 

AV 

DC 

AV 

DC 

AV 

DC 

AV 

DC 

AV 

LN 


AV 



Comment 

PO Preempt Unit P733 

PO Preempt Unit P733 


System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
NT 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 


NT 

NT 

System Unit Alarm 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 
Alarm Timer Extended: 0 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:<?xi 

GROCERY (OLD) 


Device 100-2324/Radio Alias/D 
Device 100-2221/HT Radio/Del 
Device 0003719C/MDT/Default 
Tracking device 0003719C/MD 
Tracking device 0003719C/MD 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/16 13:50:06 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/16 13:50:07 



AV 



2018/12/16 13:50:09 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/16 13:53:51 



AV 



2018/12/16 14:47:42 

PI 80202681 

TRAFF3 

DP 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/16 14:48:50 

PI 80202681 

TRAFF3 

AR 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/16 14:53:00 

PI 80202681 

TRAFF3 

AV 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/16 15:13:04 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 15:13:22 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 15:56:08 



AV 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/16 16:11:11 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 16:20:20 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 16:22:09 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 16:28:01 

PI 80202725 

MVC2 

DP 

HAROLD DR SE/SE LUNDBERG RD PO 


2018/12/16 16:29:48 

PI 80202725 

MVC2 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 16:30:18 

PI 80202725 

MVC2 

ER 

HAROLD DR SE/SE LUNDBERG RD PO 


2018/12/16 16:57:34 

PI 80202725 

MVC2 

AV 

HAROLD DR SE/SE LUNDBERG RD PO 


2018/12/16 17:04:59 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 17:06:54 



AM 

HAROLD DR SE/SE LUNDBERG RD PO 


2018/12/16 18:09:00 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:09:00 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:10:10 



CL 

AV 


2018/12/16 18:10:20 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:22:55 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:23:25 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:26:13 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:27:42 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:29:48 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 18:30:44 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 19:12:33 



CL 

AV 


2018/12/16 19:42:08 

PI 80202796 

MALIC3 

DP 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 

NT 

2018/12/16 19:50:30 

PI 80202796 

MALIC3 

AV 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 


2018/12/16 19:50:34 

PI 80202796 

MALIC3 

DP 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 

NT 

2018/12/16 19:50:35 

PI 80202796 

MALIC3 

ER 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 


2018/12/16 19:50:38 

PI 80202796 

MALIC3 

AR 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 


2018/12/16 19:57:03 

PI 80202796 

A 

AV 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 
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Prepared Date: 


25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/16 20:08:02 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:08:27 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:09:53 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:11:31 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:30:47 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:31:02 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 20:33:21 



AM 

SIDNEY RD SW/SW BIRCH RD PO 


2018/12/16 21:33:26 



CL 

AV 


2018/12/16 21:42:23 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 21:42:38 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 21:51:43 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/16 22:00:58 



LO 

AV 


2018/12/16 22:00:59 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/16 22:00:59 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/16 22:00:59 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/16 22:00:59 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/16 22:00:59 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/17 12:48:29 



LN 



2018/12/17 12:48:30 



AV 



2018/12/17 12:48:31 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/17 12:48:32 



AV 



2018/12/17 12:48:33 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/17 12:49:18 



CL 

AV 


2018/12/17 12:51:59 



UA 

AV 


2018/12/17 12:51:59 



CL 

NS 1500 COURT SEC 


2018/12/17 12:52:21 



UA 

NS 1500 COURT SEC 


2018/12/17 12:52:21 



CL 

1500/NS-COURT SECURITY 


2018/12/17 14:10:26 

PI 80203185 

NARC04 

DP 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/17 14:11:45 

PI 80203185 

NARC04 

AV 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/17 14:34:36 

PI 80203199 

SUICI2 

DP 

1101 PORTLAND AVE PO: APT B 


2018/12/17 14:36:24 

PI 80203199 

SUICI2 

AR 

1101 PORTLAND AVE PO: APT B 


2018/12/17 14:40:04 

PI 80203199 

SUICIB 

AR 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 


2018/12/17 14:40:04 

PI 80203199 

SUICIB 

CL 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 


2018/12/17 14:45:48 

PI 80203199 

SUICIB 

CU 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 15:15:59 

PI 80203199 

SUICIB 

ER 

@HMCBR 


2018/12/17 15:15:59 

PI 80203199 

SUICIB 

CL 

@HMCBR 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/17 15:35:36 

PI 80203199 

SUICIB 

AR 

@HMCBR 


2018/12/17 15:45:36 

PI 80203199 

SUICIB 

~ 

@HMCBR 

System Unit Alarm 

2018/12/17 15:46:05 

PI 80203199 

SUICIB 

CU 

@HMCBR 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 16:34:24 

PI 80203199 

B 

AV 

@HMCBR 


2018/12/17 16:34:59 

PI 80203260 

MISC4 

DP 

1834 BAY ST PO 


2018/12/17 16:41:58 

PI 80203260 

F 

AV 

1834 BAY ST PO 


2018/12/17 17:12:12 

PI 80203279 

SHOPL3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

NT 

2018/12/17 17:13:04 

PI 80203279 

SHOPL3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/17 17:23:04 

PI 80203279 

SHOPL3 

~ 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

2018/12/17 17:23:55 

PI 80203279 

SHOPL3 

CU 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 17:32:20 

PI 80203279 

SHOPL3 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/17 18:04:14 

PI 80203309 

SUICI3 

DP 

2213 SW SISKIN CIR PO 

NT 

2018/12/17 18:20:18 

PI 80203309 

SUICI3 

AR 

2213 SW SISKIN CIR PO 


2018/12/17 18:30:18 

PI 80203309 

SUICI3 

~ 

2213 SW SISKIN CIR PO 

System Unit Alarm 

2018/12/17 18:30:38 

PI 80203309 

SUICI3 

CU 

2213 SW SISKIN CIR PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 18:42:45 

PI 80203309 

SUICI3 

ER 

2213 SW SISKIN CIR PO 


2018/12/17 18:48:30 

PI 80203309 

SUICI3 

AR 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/17 18:58:30 

PI 80203309 

SUICI3 

~ 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

System Unit Alarm 

2018/12/17 19:00:20 

PI 80203309 

SUICI3 

CU 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 19:23:20 

PI 80203309 

B 

AV 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/17 19:31:25 

PI 80203346 

MVCG 

DP 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 


2018/12/17 19:33:48 

PI 80203346 

MVCG 

ER 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 


2018/12/17 19:36:48 

PI 80203346 

MVCG 

AR 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 


2018/12/17 19:46:48 

PI 80203346 

MVCG 

~ 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 

System Unit Alarm 

2018/12/17 19:47:25 

PI 80203346 

MVCG 

uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/17 19:47:25 

PI 80203346 

MVCG 

uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/17 19:47:42 

PI 80203346 

MVCG 

CU 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 19:58:29 

PI 80203346 

B 

AV 

1891 SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB PO 


2018/12/17 20:57:32 



CL 

AV 


2018/12/17 21:56:38 

PI 80203402 

FU 

DP 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/17 22:21:04 

PI 80203402 

F 

AV 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/17 22:21:08 



LO 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/17 22:21:09 



DC 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/17 22:21:09 



DC 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/17 22:21:09 



DC 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/17 22:21:09 



DC 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Tracking device 0003719C/MD 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/17 22:21:09 



DC 

7379 MCCORMICK WOODS DR SW PO 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/18 13:52:23 



LN 



2018/12/18 13:52:24 



AV 



2018/12/18 13:52:25 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/18 13:52:26 



AV 



2018/12/18 13:52:30 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 13:54:14 



CL 

A 


2018/12/18 13:54:18 



CL 

AV 


2018/12/18 13:57:39 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/18 14:00:09 

PI 80203746 

RESCU 

DP 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 

NT 

2018/12/18 14:04:46 

PI 80203746 

RESCU 

AR 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 


2018/12/18 14:14:46 

PI 80203746 

RESCU 

~ 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/18 14:15:02 

PI 80203746 

RESCU 

cu 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 14:24:12 

PI 80203746 

J 

AV 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 


2018/12/18 14:24:16 

PI 80203748 

WIRESF 

DP 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

NT 

2018/12/18 14:24:17 

PI 80203748 

WIRESF 

AR 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

NT 

2018/12/18 14:31:04 

PI 80203748 

WIRESF 

AR 

BETHEL RD SE/SE SEDGWICK RD PO 


2018/12/18 14:31:04 

PI 80203748 

WIRESF 

CL 

BETHEL RD SE/SE SEDGWICK RD PO 


2018/12/18 14:41:04 

PI 80203748 

WIRESF 

~ 

BETHEL RD SE/SE SEDGWICK RD PO 

System Unit Alarm 

2018/12/18 14:41:13 

PI 80203748 

WIRESF 

CU 

BETHEL RD SE/SE SEDGWICK RD PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 16:36:42 

PI 80203748 

WIRESF 

AR 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 16:36:42 

PI 80203748 

WIRESF 

CL 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 16:46:42 

PI 80203748 

WIRESF 

~ 

BETHEL/LUND 

System Unit Alarm 

2018/12/18 16:50:37 

PI 80203748 

WIRESF 

CU 

BETHEL/LUND 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 16:52:27 

PI 80203748 

WIRESF 

AV 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 17:26:54 

PI 80203885 

WC4 

DP 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 

NT 

2018/12/18 17:41:38 

PI 80203885 

WC4 

AR 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 


2018/12/18 17:46:26 

PI 80203885 

C 

AV 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 


2018/12/18 17:46:33 

PI 80203886 

ASSIS4 

DP 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 17:58:50 

PI 80203886 

ASSIS4 

AR 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 18:00:21 

PI 80203886 

ASSIS4 

AV 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 18:09:39 

PI 80203886 

ASSIS4 

DP 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 18:14:57 

PI 80203886 

ASSIS4 

AV 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 18:30:24 

PI 80203927 

ALRA 

DP 

5703 TURNBERRY PL SW PO 


2018/12/18 18:33:20 

PI 80203927 

ALRA 

ER 

5703 TURNBERRY PL SW PO 


2018/12/18 18:42:57 

PI 80203927 

ALRA 

AR 

5703 TURNBERRY PL SW PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/18 18:51:31 

PI 80203927 

C 

AV 

5703 TURNBERRY PL SW PO 


2018/12/18 19:35:50 

PI 80203962 

ALRA 

DP 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 19:41:35 

PI 80203962 

ALRA 

AR 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 19:51:36 

PI 80203962 

ALRA 

~ 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

System Unit Alarm 

2018/12/18 19:52:06 

PI 80203962 

ALRA 

CU 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 19:59:35 

PI 80203962 

C 

AV 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 21:01:45 



CL 

AV 



2018/12/18 21:12:32 

PI 80203998 

TRAFF4 

DP 

1442 GARRISON AVE 

PO 


2018/12/18 21:19:05 

PI 80203998 

TRAFF4 

UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/18 21:19:22 

PI 80203998 

TRAFF4 

UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/18 21:21:40 

PI 80203998 

TRAFF4 

AR 

1442 GARRISON AVE 

PO 


2018/12/18 21:22:00 

PI 80203998 

A 

AV 

1442 GARRISON AVE 

PO 


2018/12/18 21:24:41 



UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/18 21:25:00 



UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/18 22:14:02 



LO 

1442 GARRISON AVE 

PO 


2018/12/18 22:14:03 



DC 

1442 GARRISON AVE 

PO 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/18 22:14:03 



DC 

1442 GARRISON AVE 

PO 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/18 22:14:03 



DC 

1442 GARRISON AVE 

PO 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/18 22:14:03 



DC 

1442 GARRISON AVE 

PO 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/18 22:14:03 



DC 

1442 GARRISON AVE 

PO 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/22 13:48:24 



LN 




2018/12/22 13:48:25 



AV 




2018/12/22 13:48:26 



UC 



New equipment list for Unit [P7 

2018/12/22 13:48:27 



AV 




2018/12/22 13:48:28 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/22 13:51:06 



CL 

** 



2018/12/22 14:14:47 



UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 14:15:04 



UC 



Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 14:52:37 



CL 

AV 



2018/12/22 15:05:55 

PI 80206258 

INTOX3 

DP 

85 SIDNEY AVE PO 


NT 

2018/12/22 15:09:58 

PI 80206258 

INTOX3 

AR 

85 SIDNEY AVE PO 



2018/12/22 15:18:15 

PI 80206258 

C 

AV 

85 SIDNEY AVE PO 



2018/12/22 15:23:44 

PI 80206265 

T 

DP 

WEST AVE/SOUTH ST 

PO 

NT 

2018/12/22 15:25:29 

PI 80206265 

T 

AR 

WEST AVE/SOUTH ST 

PO 


2018/12/22 15:35:29 

PI 80206265 

T 

~ 

WEST AVE/SOUTH ST 

PO 

System Unit Alarm 

2018/12/22 15:35:33 

PI 80206265 

T 

CU 

WEST AVE/SOUTH ST 

PO 

Alarm Timer Extended: 0 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/22 15:39:44 

PI 80206265 

L 

AV 

WEST AVE/SOUTH ST PO 


2018/12/22 15:40:34 

PI 80206279 

SUICI3 

DP 

MITCHELL AVE/SE MILE HILL DR PO: ** UNK LOCATION - CHURC 

NT 

2018/12/22 15:47:52 

PI 80206279 

SUICI3 

UC 

MITCHELL AVE/SE MILE HILL DR PO: ** UNK LOCATION - CHURC 

Preempt Unit P733 

2018/12/22 15:47:52 

PI 80206279 

SUICI3 

AV 

MITCHELL AVE/SE MILE HILL DR PO: ** UNK LOCATION - CHURC 

Preempt Unit P733 

2018/12/22 15:47:52 

PI 80206281 

T 

DP 

2300 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/22 15:47:52 

PI 80206281 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/22 15:47:53 

PI 80206281 

T 

AR 

2300 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/22 15:49:01 

PI 80206281 

T 

AV 

2300 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/22 15:49:01 

PI 80206279 

SUICI3 

DP 

MITCHELL AVE/SE MILE HILL DR PO: ** UNK LOCATION - CHURC 

NT 

2018/12/22 15:49:09 

PI 80206279 

SUICI3 

ER 

@ST GABRIELS 


2018/12/22 15:49:09 

PI 80206279 

SUICI3 

CL 

@ST GABRIELS 


2018/12/22 15:59:24 

PI 80206279 

SUICI3 

AR 

1150 MITCHELL AVE PO: @ST GABRIELS CATHOLIC CHURCH 


2018/12/22 15:59:24 

PI 80206279 

SUICI3 

CL 

1150 MITCHELL AVE PO: @ST GABRIELS CATHOLIC CHURCH 


2018/12/22 16:09:24 

PI 80206279 

SUICI3 

~ 

1150 MITCHELL AVE PO: @ST GABRIELS CATHOLIC CHURCH 

System Unit Alarm 

2018/12/22 16:09:32 

PI 80206279 

SUICI3 

cu 

1150 MITCHELL AVE PO: @ST GABRIELS CATHOLIC CHURCH 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/22 16:20:32 

PI 80206279 

SUICI3 

AV 

1150 MITCHELL AVE PO: @ST GABRIELS CATHOLIC CHURCH 


2018/12/22 16:23:39 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 16:23:54 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 16:58:12 

PI 80206327 

WCA 

DP 

1307 BAY ST PO: ©SLAUGHTER COUNTY BREWERY 


2018/12/22 17:01:00 

PI 80206327 

WCA 

AR 

1307 BAY ST PO: ©SLAUGHTER COUNTY BREWERY 


2018/12/22 17:11:00 

PI 80206327 

WCA 

~ 

1307 BAY ST PO: ©SLAUGHTER COUNTY BREWERY 

System Unit Alarm 

2018/12/22 17:11:07 

PI 80206327 

WCA 

UC 

1307 BAY ST PO: ©SLAUGHTER COUNTY BREWERY 

Preempt Unit P733 

2018/12/22 17:11:07 

PI 80206327 

WCA 

AV 

1307 BAY ST PO: ©SLAUGHTER COUNTY BREWERY 

Preempt Unit P733 

2018/12/22 17:11:07 

PI 80206339 

T 

DP 

1000BLK BETHEL AVE PO 


2018/12/22 17:11:08 

PI 80206339 

T 

AR 

1000BLK BETHEL AVE PO 


2018/12/22 17:11:08 

PI 80206339 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/22 17:13:35 

PI 80206339 

T 

AV 

1000BLK BETHEL AVE PO 


2018/12/22 17:20:17 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 17:30:00 

PI 80206352 

DUI3 

DP 

SW OLD CLIFTON RD/CAMPUS PKWY PO 

NT 

2018/12/22 17:34:05 

PI 80206352 

DUI3 

ER 

SW OLD CLIFTON RD/CAMPUS PKWY PO 


2018/12/22 17:38:10 

PI 80206352 

DUI3 

AR 

SW OLD CLIFTON RD/CAMPUS PKWY PO 


2018/12/22 17:43:03 

PI 80206352 

DUI3 

AV 

SW OLD CLIFTON RD/CAMPUS PKWY PO 


2018/12/22 18:09:33 

PI 80206372 

ALRP 

DP 

1800 SE MILE HILL DR PO 

NT 

2018/12/22 18:14:27 

PI 80206372 

ALRP 

ER 

1800 SE MILE HILL DR PO 


2018/12/22 18:18:35 

PI 80206372 

ALRP 

AR 

1800 SE MILE HILL DR PO: @PIZZA HUT 


2018/12/22 18:22:02 

PI 80206372 

ALRP 

AV 

1800 SE MILE HILL DR PO: @PIZZA HUT 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/22 18:25:15 

PI 80206376 

ALSP 

DP 

3487 BETHEL RD SE PO: @WENDYS PO 


2018/12/22 18:26:05 

PI 80206376 

ALSP 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 18:26:05 

PI 80206376 

ALSP 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/22 18:44:28 

PI 80206376 

ALSP 

AV 

3487 BETHEL RD SE PO: @WENDYS PO 


2018/12/22 18:44:40 

PI 80206382 

DV3 

DP 

1 HARRISON AVE PO: @WATERFRONT PARK PO 

NT 

2018/12/22 18:49:24 

PI 80206382 

DV3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 18:50:08 

PI 80206382 

DV3 

AR 

1 HARRISON AVE PO: @WATERFRONT PARK PO 


2018/12/22 18:57:57 

PI 80206382 

A 

AV 

1 HARRISON AVE PO: @WATERFRONT PARK PO 


2018/12/22 19:58:58 



CL 

AV 


2018/12/22 20:03:03 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/22 20:30:36 

PI 80206417 

UNKN03 

DP 

1037 BETHEL AVE PO 

NT 

2018/12/22 20:30:58 

PI 80206417 

UNKN03 

UC 

1037 BETHEL AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/22 20:31:00 

PI 80206417 

UNKN03 

UC 

1037 BETHEL AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/22 20:34:16 

PI 80206417 

UNKN03 

AR 

1037 BETHEL AVE PO 


2018/12/22 20:44:17 

PI 80206417 

UNKN03 

~ 

1037 BETHEL AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/22 20:44:26 

PI 80206417 

UNKN03 

cu 

1037 BETHEL AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/22 20:59:47 

PI 80206417 

B 

AV 

1037 BETHEL AVE PO 


2018/12/22 21:39:10 

PI 80206450 

ASSAU2 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


2018/12/22 21:40:17 

PI 80206450 

ASSAU2 

AR 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


2018/12/22 21:50:19 

PI 80206450 

ASSAU2 

~ 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

System Unit Alarm 

2018/12/22 21:50:24 

PI 80206450 

ASSAU2 

CU 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/22 22:07:20 

PI 80206450 

ASSAU2 

AV 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


2018/12/22 22:15:45 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 22:16:31 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/22 22:22:45 



LO 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


2018/12/22 22:22:46 



DC 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/22 22:22:46 



DC 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/22 22:22:46 



DC 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/22 22:22:46 



DC 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/22 22:22:46 



DC 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/23 13:46:06 



LN 



2018/12/23 13:46:07 



AV 



2018/12/23 13:46:08 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/23 13:46:09 



AV 



2018/12/23 13:46:13 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/23 13:49:38 



CL 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/23 13:51:29 



UA 

AV 


2018/12/23 13:51:29 



CL 

W/P739 


2018/12/23 13:54:15 

PI 80206725 

ASSAU2 

DP 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/23 13:54:46 

PI 80206725 

ASSAU2 

AV 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/23 13:55:18 



UA 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/23 13:55:18 



CL 

W/P739 


2018/12/23 16:19:57 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/23 22:06:31 



LO 

W/P739 


2018/12/23 22:06:32 



DC 

W/P739 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/23 22:06:32 



DC 

W/P739 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/23 22:06:32 



DC 

W/P739 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/23 22:06:32 



DC 

W/P739 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/23 22:06:32 



DC 

W/P739 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/26 13:53:43 



LN 



2018/12/26 13:53:44 



AV 



2018/12/26 13:53:45 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/26 13:53:46 



AV 



2018/12/26 13:53:52 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 14:25:42 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 14:26:19 

PI 80208036 

T 

DP 

BIG LOTS 


2018/12/26 14:26:19 

PI 80208036 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/26 14:26:20 

PI 80208036 

T 

AR 

BIG LOTS 


2018/12/26 14:28:38 

PI 80208036 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 14:28:38 

PI 80208036 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/26 14:30:09 

PI 80208036 

C 

AV 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 


2018/12/26 15:19:55 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:20:28 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:21:17 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:26:19 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:28:13 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:29:25 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:29:59 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:32:31 



CL 

AV 


2018/12/26 15:35:37 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 15:35:57 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:33:33 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/26 16:33:54 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:34:01 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:34:10 



AM 

AV 


2018/12/26 16:41:46 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:42:03 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:42:46 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:48:23 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:48:42 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:50:13 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 16:50:33 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 17:02:16 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 17:04:03 



uc 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 17:35:23 



CL 

AV 


2018/12/26 18:08:38 



LO 

AV 


2018/12/26 18:08:39 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/26 18:08:39 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/26 18:08:39 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/26 18:08:39 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/26 18:08:39 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/29 13:49:43 



LN 



2018/12/29 13:49:44 



AV 



2018/12/29 13:49:45 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/29 13:49:46 



AV 



2018/12/29 13:49:47 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/29 13:51:19 



CL 

AV 


2018/12/29 13:54:45 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/29 13:55:11 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/29 13:59:36 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/29 13:59:40 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/29 13:59:59 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/29 14:32:51 

PI 80209561 

SUICIB 

DP 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 


2018/12/29 14:38:40 

PI 80209561 

SUICIB 

AR 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 


2018/12/29 14:48:40 

PI 80209561 

SUICIB 

~ 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 

System Unit Alarm 

2018/12/29 14:49:13 

PI 80209561 

SUICIB 

cu 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/29 15:08:27 

PI 80209561 

SUICIB 

AV 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 


2018/12/29 15:47:38 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

2018/12/29 15:52:40 



AM 

2018/12/29 16:06:58 

PI 80209599 

WRT4 

DP 

2018/12/29 16:10:58 

PI 80209599 

WRT4 

UC 

2018/12/29 16:13:43 

PI 80209599 

C 

AV 

2018/12/29 17:14:30 



AM 

2018/12/29 17:14:42 



AM 

2018/12/29 17:36:05 



UC 

2018/12/29 17:36:08 



UC 

2018/12/29 17:51:10 

PI 80209634 

T 

DP 

2018/12/29 17:51:11 

PI 80209634 

T 

AR 

2018/12/29 17:51:11 

PI 80209634 

T 

UC 

2018/12/29 17:53:03 

PI 80209634 

T 

UC 

2018/12/29 17:53:03 

PI 80209634 

T 

UC 

2018/12/29 17:54:18 

PI 80209634 

T 

UC 

2018/12/29 17:54:53 

PI 80209634 

T 

AV 

2018/12/29 18:12:22 



AM 

2018/12/29 18:18:36 

PI 80209647 

WCB 

DP 

2018/12/29 18:19:29 

PI 80209647 

WCB 

ER 

2018/12/29 18:24:09 

PI 80209647 

WCB 

AR 

2018/12/29 18:34:09 

PI 80209647 

WCB 

- 

2018/12/29 18:35:03 

PI 80209647 

C 

AV 

2018/12/29 18:37:22 

PI 80209653 

MALIC4 

DP 

2018/12/29 18:39:14 

PI 80209653 

MALIC4 

UC 

2018/12/29 18:39:14 

PI 80209653 

MALIC4 

UC 

2018/12/29 18:41:02 

PI 80209653 

MALIC4 

ER 

2018/12/29 18:41:09 

PI 80209653 

MALIC4 

AR 

2018/12/29 18:51:09 

PI 80209653 

MALIC4 

- 

2018/12/29 18:51:22 

PI 80209653 

MALIC4 

cu 

2018/12/29 18:55:37 

PI 80209653 

B 

AV 

2018/12/29 18:58:44 



UC 

2018/12/29 19:48:05 

PI 80209678 

DV2 

DP 

2018/12/29 19:53:38 

PI 80209678 

DV2 

AR 

2018/12/29 20:03:40 

PI 80209678 

DV2 

- 

2018/12/29 20:03:50 

PI 80209678 

DV2 

CU 

2018/12/29 20:19:05 

PI 80209678 

B 

AV 

2018/12/29 20:25:42 



UC 


Location: 

2051 POTTERY AVE PO: @ STAFFORD HEALTHCARE 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

546 BAY ST PO: @POPD 

393 SOUTH KITSAP BLVD PO: @KITSAP CREDIT UNION PO 
393 SOUTH KITSAP BLVD PO: @KITSAP CREDIT UNION PO 


393 SOUTH KITSAP BLVD PO: @KITSAP CREDIT UNION PO 

393 SOUTH KITSAP BLVD PO: @KITSAP CREDIT UNION PO 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 


2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 
2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 
2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 
2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 
2929 SE MILE HILL DR PO: @OLNEY CREEK APT A-2 

1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 
1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 
1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 
1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 
1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 
1790 SIDNEY AVE PO: @ AT LAS APARTMENTS, 1790 BLDG PO: B 


C:\CustomReports\CencomReports\Arch930 


Comment 

NT 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CCC 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 


NT 


System Unit Alarm 
NT 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 


System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Archive Unit Status History by 
Gfficer: P 0733 Officer #733 12/01/18-12/31/18 

Agency POPD 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/29 21:22:51 



CL 

AV 


2018/12/29 21:45:49 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/29 21:45:52 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/29 21:48:07 



AM 

AV 


2018/12/29 22:00:22 



LO 

AV 


2018/12/29 22:00:23 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/29 22:00:23 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/29 22:00:23 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/29 22:00:23 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/29 22:00:23 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/30 13:46:49 



LN 



2018/12/30 13:46:50 



AV 



2018/12/30 13:46:51 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/30 13:46:52 



AV 



2018/12/30 13:46:54 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/30 13:49:02 



CL 

AV 


2018/12/30 13:53:51 



UA 

AV 


2018/12/30 13:53:51 



CL 

WITH 7839 


2018/12/30 13:53:56 



UA 

WITH 7839 


2018/12/30 13:53:56 



CL 

WITH 739 


2018/12/30 17:19:35 

PI 80210066 

MISC4 

DP 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 

NT 

2018/12/30 17:19:36 

PI 80210066 

C 

AV 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 


2018/12/30 17:19:41 



UA 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 


2018/12/30 17:19:42 



CL 

WITH 739 


2018/12/30 22:09:46 



LO 

WITH 739 


2018/12/30 22:09:47 



DC 

WITH 739 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/30 22:09:47 



DC 

WITH 739 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/30 22:09:47 



DC 

WITH 739 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/30 22:09:47 



DC 

WITH 739 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/30 22:09:47 



DC 

WITH 739 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/31 13:53:03 



LN 



2018/12/31 13:53:04 



AV 



2018/12/31 13:53:05 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/31 13:53:06 



AV 



2018/12/31 13:53:08 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/31 13:53:30 



CL 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/31 13:53:45 

PI 80210460 

SUSPI4 

DP 

7400 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/31 13:53:46 

PI 80210460 

SUSPI4 

AR 

7400 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/31 13:58:06 

PI 80210460 

SUSPI4 

AV 

7400 MCCORMICK WOODS DR SW PO 


2018/12/31 14:20:08 

PI 80210472 

UNKN02 

DP 

523 FOREST PARK ST PO: DIRECTLY ACROSS THE STREET 


2018/12/31 14:28:38 

PI 80210472 

UNKN02 

AR 

523 FOREST PARK ST PO: DIRECTLY ACROSS THE STREET 


2018/12/31 14:35:40 

PI 80210472 

UNKN02 

AV 

523 FOREST PARK ST PO: DIRECTLY ACROSS THE STREET 


2018/12/31 15:18:09 

PI 80210500 

WC3 

DP 

3355 BETHEL RD SE PO: SAFEWAY 


2018/12/31 15:25:40 

PI 80210500 

WC3 

AV 

3355 BETHEL RD SE PO: SAFEWAY 


2018/12/31 15:56:21 

PI 80210510 

FRAUD4 

DP 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 15:59:13 

PI 80210510 

FRAUD4 

AR 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 15:59:46 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:01:56 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:02:11 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:02:54 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:02:54 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 16:05:39 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:06:40 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:06:40 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 16:06:59 

PI 80210510 

FRAUD4 

AV 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 16:16:33 

PI 80210525 

ASSIS4 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD 


2018/12/31 16:32:10 

PI 80210525 

ASSIS4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:32:10 

PI 80210525 

ASSIS4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 16:33:33 

PI 80210525 

J 

AV 

1228 RIDGEWAY PL E PO 


2018/12/31 17:03:12 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 17:15:26 

PI 80210555 

SUSPI3 

DP 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 

NT 

2018/12/31 17:15:26 

PI 80210555 

SUSPI3 

AK 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 17:22:37 

PI 80210555 

SUSPI3 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 17:23:12 

PI 80210555 

SUSPI3 

ER 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 17:26:22 

PI 80210555 

SUSPI3 

AR 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 17:36:23 

PI 80210555 

SUSPI3 

~ 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 

System Unit Alarm 

2018/12/31 17:36:25 

PI 80210555 

SUSPI3 

cu 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/31 17:36:44 

PI 80210555 

SUSPI3 

AV 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 18:11:17 

PI 80210586 

T 

DP 

LL(-122:39:09.6349,47:30:30.0149): SID/BERRY 


2018/12/31 18:11:17 

PI 80210586 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 18:11:18 

PI 80210586 

T 

AR 

LL(-122:39:09.6349,47:30:30.0149): SID/BERRY 


2018/12/31 18:13:50 

PI 80210586 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 


25-April-2019 


Officer: P0733 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #733 12/01/18-12/31/18 


Date: 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/31 

18:13:50 

PI 80210586 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 

18:19:21 

PI 80210586 

T 

AV 

SIDNEY RD SW/SW BERRY LAKE RD PO 


2018/12/31 

18:19:21 

PI 80210588 

T 

DP 

LL(-122:39:11.2813,47:30:37.1285): SID/BERRY 


2018/12/31 

18:19:22 

PI 80210588 

T 

AR 

LL(-122:39:11.2813,47:30:37.1285): SID/BERRY 


2018/12/31 

18:19:22 

PI 80210588 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 

18:20:48 

PI 80210588 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

18:22:09 

PI 80210588 

C 

AV 

SIDNEY RD SW/SW BERRY LAKE RD PO 


2018/12/31 

18:22:31 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

18:24:57 

PI 80210590 

T 

DP 

274 SAGE ST PO 


2018/12/31 

18:24:58 

PI 80210590 

T 

AR 

274 SAGE ST PO 


2018/12/31 

18:24:58 

PI 80210590 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 

18:25:16 

PI 80210590 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 

18:25:45 

PI 80210590 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

18:26:25 

PI 80210590 

C 

AV 

274 SAGE ST PO 


2018/12/31 

18:27:19 

PI 80210591 

T 

DP 

1900 POTTERY AVE PO 


2018/12/31 

18:27:20 

PI 80210591 

T 

AR 

1900 POTTERY AVE PO 


2018/12/31 

18:27:20 

PI 80210591 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 

18:28:31 

PI 80210591 

T 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

18:29:54 

PI 80210591 

C 

AV 

1900 POTTERY AVE PO 


2018/12/31 

18:31:51 

PI 80210592 

SUSPI3 

DP 

314 TRACY AVE N PO 


2018/12/31 

18:33:13 

PI 80210592 

SUSPI3 

ER 

314 TRACY AVE N PO 


2018/12/31 

18:35:43 

PI 80210592 

SUSPI3 

UC 

314 TRACY AVE N PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/31 

18:35:43 

PI 80210592 

SUSPI3 

AV 

314 TRACY AVE N PO 

Preempt Unit P733 

2018/12/31 

18:35:44 

PI 80210594 

SUSPI4 

DP 

145 LIPPERT DR W PO: @HERITAGE APTS BUILD 1 


2018/12/31 

18:39:45 

PI 80210594 

SUSPI4 

UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

18:41:15 

PI 80210594 

SUSPI4 

AR 

145 LIPPERT DR W PO: @HERITAGE APTS BUILD 1 


2018/12/31 

18:44:21 

PI 80210594 

C 

AV 

145 LIPPERT DR W PO: @HERITAGE APTS BUILD 1 


2018/12/31 

18:44:32 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

19:48:27 



CL 

AV 


2018/12/31 

20:17:12 

PI 80210640 

FIREW4 

DP 

2363 S FLOWER AVE PO 


2018/12/31 

20:29:38 

PI 80210640 

FIREW4 

AR 

2363 S FLOWER AVE PO 


2018/12/31 

20:32:40 

PI 80210640 

FIREW4 

AV 

2363 S FLOWER AVE PO 


2018/12/31 

20:34:48 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

20:35:56 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

20:37:00 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 

20:37:00 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:QP. 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Archive Unit Status History by 


Officer: P0733 

Officer #733 12/01/18-12/31/18 

Agency POPD 



Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/31 20:37:31 

PI 80210642 

DV3 

DP 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 


2018/12/31 20:42:58 

PI 80210642 

DV3 

AV 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 


2018/12/31 21:45:01 



CL 

AV 


2018/12/31 21:57:47 



UC 


Unit [P733] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 22:02:59 



LO 

AV 


2018/12/31 22:03:00 



DC 

AV 

Device 100-2324/Radio Alias/D 

2018/12/31 22:03:00 



DC 

AV 

Device 100-2221/HT Radio/Del 

2018/12/31 22:03:00 



DC 

AV 

Device 0003719C/MDT/Default 

2018/12/31 22:03:00 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 

2018/12/31 22:03:00 



DC 

AV 

Tracking device 0003719C/MD 
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